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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

- - (2) 

Βουλή των Ελλήνων.1 Με την Υ. 405/28.9.1989 απόφαση του Πρωθυπουργού. 

Πρωθυπουργός..2 ™υ εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 

, 1 * ^ , , αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε στις 27.9.1989 η Ελέ- 

4 πουργειο Προεοριας της Κυοερνησης.ο νγ , Καρατζά του Κίμωνα, από τη θέση της υπαλλήλου με 

» Εθνικής Άμυνας.4· θητεία της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, λόγω 

, ^ - διορισμού της, από την αυτή ημερομηνία, σε άλλη δημόσια 

' )> Εξωτερικών.» ν 4 / 15 1 / Γ 4 0 , / * ' 

Υπηρεσία και απαλλάσσεται απο τα καθήκοντα της. 

» Εσωτερικών.6 

» Οικονομικών.7 Με την Υ. 406/28.9.1989 απόφαση του Πρωθυπουργού, 

Γλ ^ , ο που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διοφίζε- 

=,ω^για*. ^;αι στη Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου η Πηνελόπη 

» Εργασίας.9 Τσουκαλά του Κωνσταντίνου σε κενή θέση μετακλητής υπαλ- 

» Υγείας, Ποόνο^ς ·/.*-. Κοιν. Α®φ*λί«ων ...10 1“, ***& Ρ'· μι^ολογί/^-Λλ^ά^ο 13 ο *» *η τεία 

4 τριών ετών. (Αριθ. βεβ. 1 .Ε.Ε. Υπουργείου Προεδρίας της 

» Δικαιοσύνης.11,18 Κυβέρνησης 4430/29.9.89). 

» Εθ νικής ΓΙ αιόείας και Θρησκευμάτων .12 

.. ττ ·) ίο Με την Υ. 841/28.9.1989 απόφαση του Πρωθυπουργού, 

ανατίθενται ειδικά καθήκοντα για τις αναγκες του ΙΙολι- 

» Δημοσίας Τάξης. 14 τι-κού Γραφείου του Πρωθυπουργού σε δέματα Αστικού και 

» Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας ...15 Ποινικού Δίκαιου στον Πρωτοοικη Αθηνών Νεκτάριο Βα- 

ΛΓ , , ,« ζαίο, μέχο: 31.12.1989. παράλληλα ποος την άσκηση των 

» Μετασοοων και Επικοινωνιών.16 / > / ο ' 

Υ 1 κυρίων εικαστικών του καθηκόντων. 

)> Εμπο ρ ι κή ς Ναυτιλίας.17 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

-- - - - - ΤΖΑΝΝΗΣ Π. ΤΖΑΙΙΝΕΤΑΚΗΣ 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 


(Γ; 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 


Με την 5340/3810/28.9.89 απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα της Βουλής, γίνεται αποδεκτή η 2990/27.9.1(989 αί¬ 
τηση παραίτησης της Φυλακτής Κυράτσου, συζύγου Μιχαήλ, 
από την οργανιτ/ή θέση μετακλητής υπαλλήλου που κατέχει 
με 6ο βαθμό και 24ο Μ:Κ. της μισθό λογικής κατηγορίας 
ΜΕ2 του Ν. 1505/1984, όπως συμπληρώθηκε και βελτιώ¬ 
θηκε με το Ν. 1810/88 κα προβλέπεται από το άρθρο 35 
παρ. β'-εδασ. δδ' του υπηρεσιακού κανονισμού της Βουλής 
(μέρος Β' —- προσωπικό), από 27.9.1989, ημερομηνία που 
έπαψε να προσφέρει τις υπηρεσίες σης στη θέση αυτή. 


ι3) 


Ο Γενικός Γραμματέας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΣΟΣ 




Με την 8356/28.9.1980 απόφαση του Υπουργού Προε¬ 
δρίας της Κυβέρνησης, θεωρείται αυτοδίκαιη η παραίτηση 
από τη θέση την οποία κατείχε στο Εθνικό- Τυπογραφείο, 
ο Ιωακείμ Αξαόπουλος, τακτικός υπάλληλος με Γ' βαθμό 
και Μ.Κ. 17ο του κλάδου ΤΕ1 Γραφικών Τεχνών από 4.9. 
1989, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη Δ/θμια Εκπαί¬ 
δευση της Νομαρχίας Αθηνών *και απαλλάσσεται από τα 
υπηρεσιακά του καθήκοντα, από την ως άνω ημερομηνία. 

εΜ την 8606/29.9.1989 απόφαση του Υπουργού Προε¬ 
δρίας της Κυβέρνησης, έγινε δεκτή η αίτηση παραίτησης 
του Δημητρίου Δημητρίου. μόνιμου υπαλλήλου με βαθμό Α' 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


και Μ.Κ. 7ο του κλάδου ΤΕ8 Αυτομάτων Λινοτυπικών Μη¬ 
χανών το,ο Εθνικού Τυπογραφείου και απαλλάσσεται άπό- 
υπηρεσιακά του καθήκοντα. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Ενικός Γραμματέας 

ΔΗΜΗΤΡ'ίΟΕ ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑΣ 


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην 21815/13.9.1989 περίληψη της 21814/13.9.1989 
κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη¬ 
σης καί Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο· ΦΕ}Κ 207/Γ/ 
25.9.89, γίνεται η εξής διόρθωση : 

Από το εσφαλμένο «.τροποποιείται η 176424/12.7. 

1989 απόφαση και αποσπάται ο Παναγιώτης Νικολέπου- 

λος.», στο ορθό : «.τροποποιείται η 17624/12. 

7.89 απόφαση και αποσπάται ο Παναγιώτης Νικολόπου- 

λος.». 

(Από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης) 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

- (4) 

Με την Α. Π. 2461/26.9:1989 κοινή απόφαση των Υπουρ¬ 
γών Εθνικής Άμυνας και Εμπορίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, αποσπάται ο υπάλληλος της Ε- 
ενικής Τράπεζας Λούμας Ανδρέας του Βασιλείου (Αρ. Μη¬ 
τρώου 12630) που υπηρετεί στο Κεντρικό Πειραιώς στο 
Στρατιωτικό Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμύνης. 

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 
28 Σεπτεμβρίου 1089 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Αμυνας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τίθεται σε α> 
τεπαγγελτη αποστρατεία για αποδειγμένη σωματική ανικα¬ 
νότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.Δ. 
1460/73 και με το βαθμό που φέρει ,ο Ταξίαρχος Πεζι¬ 
κού - Υπηρεσίας Γραφείου, Κρητικάκης Αριστείδης του 
Ζαχαριου (ΑΜ 35849), που γεννήθηκε το έτος 1940 στο 
Ηράκλειο Ηρακλείου —- Κρήτης. Αυτός, επειδή κρίθηκε 
απο την Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή Ικα¬ 
νός για την Υπηρεσία Γραφείου, γράφεται, σύμφωνα με το 
αρ$ρο 5 του Α.Ν. 833/37, στο στελέχη της Εφεδρείας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡ8ΙΤΣΙΩΤΗΣ 


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στη, Φ 471.51/117/89/4.9.89 απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Αμυνας που δημοσιεύτηκε στο ΦΒΚ 1&5/Γ/12.9. 
1989 και αφορούσε παραίτηση του Λαδόπουλου Ματθαίου, 
συμπληρώνεται το παραλειφθέν ((βαθμός Α' και Μ.Κ. 
Δ*Ε2/α». 

(Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) 

Στο από 4.12.87 Π.Δ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 207/ 
25.9.89 τ. Γ' και: αφορά κύρωση πινάκων επανακρίσεων, 
επιφέρονται οι πιο κάτω διορθώσεις : 

Στη σελίδα 1600, 1 στήλη, μεταξύ 1ου και 2ου στίχου, 
προστίθεται: αποστρατεία με τον ίδιο βαθμό του Συνταγμα¬ 
τάρχη Πεζικού». 

Στην ίδια σελίδα και στήλη αντικαθίσταται ο 10ος και 
11ος στίχος ως εξής: ((προακτέου κατ’ εκλογή Υποστρα¬ 
τήγου Πεζικού Παλαιολόγου Δημητρίου Α.Μ. 23253». 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ 

—- {*■*/ 

Με Προεδρικό Διάταγμα από 26.9.1|989, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, απονεμήθηκε ο Χρυσός 
Σταυρός του Τάγματος της Τιμής στον *Ι03Ε ΡΑϋΠΟ 
ΡΑΕ 8, Βραζιλιάνο υπήκοο, δημοσιογράφο δοκιμιογράφο και 
ποιητή, για τη συμβολή του στη διάδοση των ελληνικών 
γραμμάτων στη Βραζιλία. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΤΖΑΝΝΗΣ Π. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

- ( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Με τη ΔΕ 16022/19.9.1989 απόφαση της Νομάρχου Δω- 
δεκανήσου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Σταματίου 
Μιχελλαράκη του Γεωργίου, κοινοτικού φύλα/,α περιοχής 
Έμπωνας, κλάδου ΥΕ Κοινοτικών φυλάκων με βαθμό Τ'. 

Η Νομάρχης 

ΕΛ. Α Π ΕΒΓΗ—ΣίΙΛΛίΝΓΚΕΡ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

-- (7) 

Με την 1102360/11583/0003/26.9.89 αχόψατη του Γεν. 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται αναδρομικά από 
22.11.85, η υπάλληλος με 9ο βαθμό του τότε Κλάδου ΜΕ3 
Δακτυλογραφούν Τελωνείων, Σταθοπσύλου Παναγιώτα του 
Πέτρου, στον 8ο βαθμό του τότε Κλάδου ΑΤΙ Τελωνεια¬ 
κών, επειδή είχε κατά την ανωτέρω ημερομηνία τ > απαιτού¬ 
με να για τη μετάταξη αυτή προσόντακ αι ανακλήθηκε η 
;Τ. 932/241/4.3.86 απόφαση περί μετάταξης, που είχε δη- 
'μοσιευθεί στο ΦΕΚ 54/6.3.86 (τ. Γ') και μόνο ως προς 
την ανωτέρω υπάλληλο. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Οι¬ 
κονομικών 3717/27.9.1989). 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΑΝΤΏΝΗΣ ΖΗΤΡΙΔΗΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

- ( 8 ) 

Με την 349023/27.9.1989 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 
γία ς, 5 γίνεται δεκτή από την υπηρεσία η, παραίτηση του 
Κοντοχριστόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου, υπαλλήλου 
του κλάδου ΔΕΙ5 Δασοθηροφυλάκων μι βαθμό Α' και μισθο- 
λογικό κλιμάκιο 10ο. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Τμηματάρχης 
I. ΛΙΔΩΐΡΙΚΗ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(9) 

Με την 97196/1989 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Εργασίας, μετατάσσεται η Φίλιππα Στυλια- 
νή—Νίκη, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΔΕ Μετα¬ 
φραστών — Διερμηνέων και μισθό λογικό κλιμάκιο 12ο, σε 
προσωρινή θέση με βαθμό Α' του κλάδου Τ-Ε Μεταφροκ 
στών —> Διερμηνέων με Μ.Κ. στις 7.9.89 το 6ο και πλεο- 
νάζοντα χρόνο την ίδια ημερομηνία στο Μ.Κ., 1 έτος, 9 μή¬ 
νες και 13 ημέρες και στο βαθμό 11 έτη. 6 μήνες και 26 
ημέρες. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ : Υπουογ. Εογασίας 1110/279. 
1989). “ 1 
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Με την 96845/1989 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 
Γπου-ργείου Εργασίας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτη¬ 
σης αχό την Υπηρεσία του Κατσίμπα Κων. Δημοσθένη, υπαλ¬ 
λήλου με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δ/κού. 

Με την 96591/1989 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Εργασίας, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πα¬ 
ραίτησης αχό την Υπηρεσία του Μαρούλη Γεωργίου, υπαλ¬ 
λήλου με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δ/κού. 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Λ. ΣΕΜΠΟΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

- ( 10 ) 

Με τη Δ2α/οικ. 32600/29.10.89 απόφαση τουν Υπουρ¬ 
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Υ¬ 
γείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, μετατάσσεται ο υ¬ 
πάλληλος του Τομέα Κοιν. Κέντρων Φλώρινας του Εθνικού 
Οργανισμού Πρόνοιας με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ4 Άγ¬ 
γελος Υψηλάντης του Δημητρίου, στη Γενική Γραμματεία Ε¬ 
θνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος του Υπουργείου Ε¬ 
θνικής Οικονομίας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ 
Στατιστικών και τοποθετείται στην ΥΣΝ Φλώρινας (Έδρα 
Φλώρινα). (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υχουργ. Εθνικής Οικονομίας 
6513/28.9.89). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΘΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΕΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΕ3ΕΡΤ 


:Με τη Δ16/38007/8*9 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί¬ 
σεων. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 
την 429/20.7.89 (ΦΕΚ 550/26.7.89 V Β') υπουργική α¬ 
πόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»; έγινε αποδεκτή η. παραί¬ 
τηση από την υπηρεσία της Βολβά Άννας υπαλλήλου με Β' 
βαθμό και 14ο Μ.Κ, του κλάδου ΤΕ Νηπιαγωγών που υπη¬ 
ρετεί στον Κ.Π.Σ. Άνέζιας Άρτας. 

Με τη Δ16/33035/89 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί¬ 
σεων, που εκδόθηκε σύαοωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 
την 429/20.7.89 (ΦΕΚ. 550/20.7.89 τ. Β') υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την Υπηρεσία της Ζαγγελίδου — Χριστοδου- 
λάκη Αικατερίνης, υπαλλήλου με Β' βαθμό και 14ο "Μ.Κ. 
του Κλάδου ΤΕ Νηπιαγωγών που υπηρετεί 1 στον Κ.Π.Σ. 
Ψαχνών Εύβοιας. 

Με τη Δ16/33013/1989 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί¬ 
σεων, που εκδόθηκε σύμφωνα με. τις ισχύουσες διατάξεις και 
την 429/20.7.89 (ΦΕΚ. 550/20.7.89Β') υπουργική α¬ 
πόφαση «Μεταβίβαση, αρμοδιοτήτων», γίνεται αποδεκτή η πα¬ 
ραίτηση από την Υπηρεσία της Μαρίας Μανιατοπούλου, υπαλ¬ 
λήλου με Γ' βαθμό ικαι 16ο Μ.Κ. του κλάδου ΤΕ· Νηπιαγω¬ 
γών που υπηρετεί στον Β' Κ.Π.Σ. Δραπετσώνας Πειραιά. 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 


Με τη Δ1α/31347/27.9.89 απόφαση του Γενικού Γραμ* 
ματέα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α¬ 
σφαλίσεων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά¬ 


ξεις και τη Δ3/428/20.7.89 (ΦΕΚ 550/20.7.89 τ. Β') 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», γίνεται α¬ 
ποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της Κωνσταντουλά- 
κη Βικτωρίας του Μιχαήλ, υπαλλήλου με Α' βαθμό και 12ο 
Μ.Κ. του κλάδου ΔΕ Διοικητικού — Λογιστικού, που υπηρε¬ 
τεί στη Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου. 

Με τη Δ1 α/,32120/19.9.89 απόφαση του Γενικού Γραμμα¬ 
τέα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α¬ 
σφαλίσεων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις και τη Δ3/428/89 (ΦΕΚ. 550/20.7.89 τ. Β') υπουρ¬ 
γική απόφαση, ανακαλείται, από τότε που εκδόθηκε. η Δία/ 
24543/11.7.89 (ΦΕΚ. 154/14.7.89 τ. Γ') απόφασή του, 
με την οποία έγινε αποδεκτή η από 12.6.89 αίτηση παραίτη¬ 
σης από την Υπηρεσία της Πιπίνη Μαρίας του Χαράλαμπου, 
Ελεγκτή Ιατρού με θητεία αόριστης διάρκειας και 7ο Μ.Κ. 
της Δ/νσεως Υγιεινής Αθηνών και επαναφιέρεται στην ε¬ 
νεργό υπηρεσία η ανωτέρω υπάλληλος, γιατί με την από 1. 
9.1989 νεότερη αίτησή της ανακάλεσε εντός ευλόγου χρό¬ 
νου την πιο πάνω παραίτησή της, λόγω συνταξιοδοτικής της 
πλάνης, επειδή υπολόγισε λάθος τα συν τα ξιο δοτικά της 
χρόνια με αποτέλεσμα να μην συνταξιοδοτεί τα ι. 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΣ 


ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στη Δ1 α/30299/6.9.1989 απόφαση :ου Γενικού Γραμ¬ 
ματέα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινών:κών 
Ασφαλίσεων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 199/14.9.89 (τ. 
Γ') και αφορά την παραίτηση της Αεκάκου—Φίλη Τρια¬ 
νταφυλλιάς, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση : 

Από το λανθασμένο «Κλάδου ΔΕ Τεχνικού που υπηρετεί 
στη Δ/νση υπηρετεί στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας Νομ. 
Πειραιώς», στο σωστό «Κλάδου ΔΕ Διοικητικού — Λογι¬ 
στικού που υπηρετεί στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας Νομ. 
Πειραιώς». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

- ( 11 ) 

Με τις κατωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης 
που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζο¬ 
νται Επιμελητές δικαστηρίων με βαθμό Δ' κατηγορίας ΥΕ 
για τη πλήρωση κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών 
Υπηρεσιών της χώρας οι παρακάτω οι οποίοι έχουν διατεθεί 
από τις Νομαρχίες Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, 
από τα προστατευόμενα άτομα του Ν. 1648/86, πληρούν ό¬ 
λες τις προϋποθέσεις του Νόμου αυτού και έχουν και τα λοιπά 
προσόντα για διορισμό σε θέσεις Επιμε7*ητών Δ/ρίων λ; ί- 

ξής: 

α). Με την αριθμ. 101561/27.9.89 υπουργική απόφαση: 

Α' Στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι: 

Κλουβάτος Μαρίνος του Κων/νου 
Τσιγέρογλου Δημήτριος του Κων/νου 
Χρονοπούλου Δέσποινα του Δημητρίου 
Τσάχρα Νίκη του Σιδέρη 

Β' Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι: 

Δρακάτος Ηλίας — Λεωνίδας του Σωτηρίου 
.Σακκάς Θωμάς σου Γεωργίου 
Κακκούλας Δημήτριος του Γεωργίου 
Σάλτου Χαρίκλεια του Ηρακλή 
Καλλή Αλεξάνδρα σύζ. Γεωργίου 
Τσατσαρώνης Θωμάς του Κων/νου 
Μανιαδάκης Μιχαήλ του Θεοχάρη 
Σταμούλος Νικόλαος σου Δημητρίου 
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Γ' Στο Πταισματοθικείο Αθηνών ο: 

Π ήτας Χρηστός του Νικολάου 

Δ' Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά οι: 
Λεπίδα Ελένη του Παναγιώτη 
Βαβουράκη Μαρία του Νικηφόρου 
Ρούμπα Βασιλική του Ιωάννη 
Λαπούσης Θωμάς του Αγαμέμνωνα 

Με όμοια απόφαση αρι#μ. 101562/27.9.89. 

Α' Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης οι: 

Κατσαροπούλου Μαρία του Δημητρίου 
Σαδβίδης Ηλίας του Θεοδώρου 

Β' Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσ/νίκης οι: 
Λουκίδου Ελένη του Βασιλείου 
Μούτσος Ιωάννης του Ευθυμίου 
Πασχαλίδου Μαρία του Δημητρίου 
Παπαγγέλου Ευαγγελία του Νικολάκη 
Κολέτσας Νικόλαος του Στεργίου 
Τσοπάνογλου Αικατερίνη του Φωτίου 
Πούλιου Σουλτάνα του Βασιλείου συζ.. Ηλία Μαδεμλή 
Κατάνου Παρασκευή συζ. Αθανασίου 
Μαρουφίδου Θεοδώρα του Σταύρου 

ΙΙαπαλάμπρου Άννα του Αναστασίου 

Ερκοτίδου Αναστασία του Ηλία σύζ. Ιωάννη, Σεϊδόγλου 

Ναλμχάντης Θεόδωρος του Ιωάννη 

Καραπέτσας Αναστάσιος του Νικολάου 

Περόντση Ελένη Χα Κων/νου 

Στις δέσεις αυτές οι ανωτέρω #α διανύσουν διετή δοκι¬ 
μαστική υπηοεσία. (Αρι$. δεδ. ΥΕΕ 4 Δ 31321/4451/25. 
4.1989, αρι-9. Πρ. Υπ. Πρ. 174/1989). 

Με την 98354/27.9.1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης $εωρείτ ι αι ως αυτοδικαίως παραιτηθείς από τη ΰ'ίτη 
του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (προσωρινού) της 
Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού από 4.9.1989 ο Χαλα- 
στάνης Θωμάς του Κων/νου, υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ 
Τεχνολογικών Εφαρμογών με βα$μό Β' και Μ.Κ. 14ο, ε¬ 
πειδή απεδέχύη το διορισμό του σε άλλη δημόσια $εση . 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

φητητ, ΚΟΥΒΕΑΗΣ 


Με την 91991/26.9.1989 υπουργική απόφαση, διορίστη¬ 
καν δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών ο: παρακάτω πτυ- 
χιούχοι της Νομικής Σχολής που πέτυχαν στις εξετάσε·ς 
υποψηφίων δικηγόρων Εφετείου Αόηνών Α' εξεταστικής πε¬ 
ριόδου 1989 και έχουν τα νόμιμα προσόντα: 

πήραν το βαόμό 

«Καλά» 


Γεώργιος Παναγιώτου Ζαφειρόπουλος 7,44 

Αθανάσιος Πάνου Τρουπιώτης 7,32 

Δημήτριος Νικολάου Βιδάκης 7.04 

Γεώργιος Δημητρίου Κατσαμπάνης 6,76 

Κων/νος ΑνΒιρέου Χανδρής 6,36 


Με την 94322/26.9.1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης, διορίστηκαν Δικηγόροι στα πιο κάτω Πρωτοδικεία 
οι παρακάτω πτυχιούχο-ι της Νομικής Σχολής που πέτυχαν 
στις -εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων Εφετείου Αθηνών Α' 
3 ςετ αστικής περί όδου 1989 και έχουν τα νόμιμα προσόντα. 

πήραν το βα#μό 


Π ρ ωτο>δικε ίο Α$ ηνών «Καλά» 

Αικατερίνη. Νικολάου Μοσχοπαίδη 7.56 

Βασιλεία Κων/νου Πελέκου 7,40 

Αικατερίνη Μιχαήλ Νομικού 7,24 

Πλούταρχος Νικολάου Σουβ-λής 7,00 


Στυλιανός Ιωάννου Γκίνης 6,88 

Αλεξάνδρα Δημητρίου Μσυλοπούλου 6,68 

Ευαγγελία Γεωργίου Καόβαδά 6.56 

Μαρία - Λουιζα Αλεξάνδρου Χ-ειμαριού 6,48 

Αικατερίνη Τίζώρτζη Τζωίρτζάκη 6,44 

Κυριακή Βασιλείου Άωφταράκου 6,40 : 

Αγγελική Λάμπρου- Μπαλή 6,36 

Αικατερίνη Κων/νου Παπαδοπούλου 6,12 

Πρωτοδικείο Λεβαδείας 

Παναγιώτης [Ευαγγέλου Χουλιάρας 6,88 


Με την 91638/8.9.1989 υπουργική απόφαση, διορίσθη¬ 
καν οι κατωτέρω- που έχουν τα νόμιμα προσόντα υπάλληλοι 
στα υποληκο φυλά κε-ία Αθηνών και Θεσ/νίκης κλάδου Δ διοι¬ 
κητικού κατά κατηγορία όαλμό και μισίολογικό κλιμάκιο· 
ως εξής: 

Υποθηκοφυλακείο Αθηνών 
Κατηγορία: ΔΕ 

Παρασκευάς Βαλλιανάτος του Κωνσταντίνου, με Γ' βσλ- 
μό και 24ο Μ.Κ. 

Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλον ίκης 
Κατηγορία ΠΕ 

Στυλιανή Πεχλιβανίδου του Ιωάννη, με Γ' βα#αό και 
16ο Μ.Κ. 

Βασιλική- Αλπάκη του Κωνσταντίνου, με Γ' 6α#μό και 
16ο Μ.Κ. 

(Αρι$. βεβ. Υ.Ε.Ε'. Υπ. Δικαιοσύνης 91638/7840/2.9.89). 

Με την 947772/21,9.1989 υπουργική απόφαση, γίνεται 
•δεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα 
του Στέφανου Αντωνίου [Μπακόλα, δικηγόρου στο Εφετείο Λά¬ 
ρισας. 

Στον ανωτέρω, με την 25/1989 απόφαση; του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δικηγ. Σύλλογου, τιμής ένεκεν, απονεμή$η- 
κε ο τίτλος του επιτίμου Δικηγόρου. 

Με την 95643/21.9.198)9 υπουργική απόφαση, γίνονται 
δεκτές οι. αιτήσεις παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργη¬ 
μα το)ν Φιλίππου Παν. Τσετσέκου, Κυριάκου Γεωργ. Γεωρ¬ 
γικά. Χρίστου Γεωργ. Μανωλικάκη, Ελευθερίου Μωραϊτί- 
νη- Πατριαρχέα, Χαραλάμπου Ιωάννη Στα$όπουλου. Ιωάννη 
Γεωργ. Φρίγγελη, δικηγόρων Αθηνών στον Άρει ο Πάγο, 
Μαρίας Κων/νου Μανροειίδη - Μοίρα, δικηγόρου στο Εφετείο 
Αθηνών και Χαρόκλειας Κων/νου Χορμο’δίτη, δικηγόρου στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Στους Φίλιπίπα Παν. Τσετσέκο, Κυριάκο Γεωρ. Γεωργα- 
κα, Χρίστο Γεωργ. Μανωλικάκη, Ελευθέριο Μωραϊτίνη - 
Πατριαρχέα με την από 6.9.1989 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τιμής ένε¬ 
κεν. απονεμή^ηκε ο τίτλος του επίτιμου Δικηγόρου. 

Με εντολή Υπουργού 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΌΥ'Π ΑΚΙΩΤΉΣ 
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Με την υπουργική απόφαση Η/6587/25.9.89, που εκδέ$η- 
κε σύμφωνα με; τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η από 

3.8.89 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Ηλιου Χρυ¬ 
σής, υπαλλήλου κλάδου ΥΕ4 υπηρετών με βα$μά Γ' και Μ. 
Κ. 16 του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου. 

Με την υπουργική απόφαση Η/6598/25.9.89, που εκδό- 
ύηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η από 

1.8.89 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Βασιλοπού¬ 
λου Αριστέας, υπαλλήλου κλάδου ΥΕ4 υπηρετών, με βαΦμό 
Γ' και Μ.Κ. Γ5ο, του 1ου Λυκείου Αμαλιάδας. 
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Μ& την υπουργική απόφαση Η/θΙ32/28.9.89, που. εκδό¬ 
Φηκε σύμφωνα με τις κείμενες Πατάξεις, γίνεται δεχτή, η 
από 28.8.89 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Λου- 
κέρη Αριστέας, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Γραφέων Δακτυλογρά- 
φων με βαΦμό Β' και Μ.Κ. 17ο. του 1 ου Γραφείου Δευτε¬ 
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολ. Αττικής. 

Με εντολή Υπουργού 

Ο Διευθυντής 
Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με την 4240/1980 απόφαση του Προϊσταμένου του 7ου 
Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Νομαρχίας 1 Αθηνών, που 
εκδόΦηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή 
η παραίτηση από την υπηρεσία του Τσολάκου Νικολάου του 
Δημηιτρίου, κλάδου ΤΕ1 του ΤΕΛ Ζωγράφου με βαΦμό Α' 
και Μ.Κ.5 που υποβλήΦηκε στις 29.8.89. 

Ο Προϊστάμενος 

ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ; 


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στη Δ2/16189/29.8.1989 απόφαση διορισμού που δημο- 
σιεύΦηκε στο ΦΕΚ 188/1.9.89 (τ. Γ'), δίορΦώνεται το’ε¬ 
πώνυμο της Μιχαήλ—Μιχαήλ, κλάδου ΠίΕ4 (Χημικών) από 
το λανΦάσμενο Μιχαλ4Μιχαήλ στο σωστό Μιχαήλ-Μιχαήλ. 

(Απο το ϊπ. ΕΦν. Παιδείας και Θρ/μάτων) 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Μ=. τη 1484/22.9.1989 απόφαση Νομαρχ. Ιωαννίνων που 
εκδοΦη^ε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται απο¬ 
δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Παπαζήση Θεο¬ 
δώρου του Κων/νου, καΦηγητή; κλάδου ΠΕ4 του Γ/σίου 
Πεδινής, με 6αΦμό Α' και Μ.Κ.3. 

Με εντολή Νομάρχη, 

Ο Προϊστάμενος Δ.Δ.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Με την 4952/25.9.1989 απόφαση Νομαρχ. Πιερίας που 
εκώόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται απο¬ 
δέκτη^ η παραίτηση από την υπηρεσία του Χαριτίδη Ιωάννη 
του Σταύρου, κλάδου Δασκάλων, με βαΦμό Α' και Μ.Κ.2. 

Με την 4951 /25.9.1989 απόφαση Νομάρχη Πιερίας που 
εκδόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται απο¬ 
δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Κυριακίδη Λάζα¬ 
ρου του Ιωάννη, κλάδου Δασκάλων, με -βαΦμό Α' και Μ.Κ 2. 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Προϊστάμενος 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΤΖΑΜΟIIΟΥΛΟΣ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Με την 827/21.9.1989 απόφαση Νομαρχ. Πρέβεζας που 
εκδόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται απο¬ 
δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Τζίμα Κων/νοο 
του Πελοπίδα, δασκάλου του 1ου δημ. σχολείου Πρέβεζας, 
κλάδου Δασκάλων ΑΤ4 με βαΦμό Α' και Μ.Κ.2. 

Με την 826/21.9.1989 απόφαση, Νομαρχ. Πρέβεζας που 
εκδόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται 
αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Γεωργαλή Φι- 
λοκλή του Σταύρου, δασκάλου του 1ου δημ. σχολείου Πρέβε¬ 
ζας, κλάδο Δασκάλων ΑΤ4 με βαΦμό Α' και Μ.Κ.1. 

Με την 818/21.9.1989 απόφαση Νομαρχ. Πέιβεζας που 
■εκδόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται α¬ 
ποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Κολιού Ευαγγέ¬ 
λου του Νικολάου, δασκάλου του 6ου δημ. σχολείου Πρέβε¬ 
ζας, κλάδου Δασκάλων Α;Τ ! 4, με βαΦμό Α' και Μ.Κ.1. 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Προϊστάμενος Δ.Π.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΣ 


Με την 5018/15.9.1,989 απόφαση του Προϊσταμένου του 
2ου Γραφείου ΛευτεροβάΦμιας Εκπ/σης Νομαρχίας Ανατολ. 
Αττικής που εκδόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Τσάκωνα 
Ευαγγέλου του Ιωάννη, καΦηγητ.ή, κλάδου ΠΕ4, με βαΦμό 
Α' και Μ.Κ.4, του 3ου Αυκ. Κηφισιάς που υποβλήΦηκε στις 
21-8.89. 

Ο Προϊστάμενος 
■ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ 


Με την 3123/29.9.1989 απόφαση του Προϊσταμένου του 
6ου· Γραφείου! ΔεύτεροβάΦμιας Εκπ/σης Νομαρχίας Ανατ. 
Αττικής που εκδόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Παναγιω- 
τίδου Φεβρωνίας που Βασιλείου, καΦηγήτριας, κλάδου ΠΕ2 
με βαΦμ,ό Α' και Μ.Κ.5, του 2ου Γυμνασίου Κοντόπευκου που 
υποβλήΦηκε στις 28.8.89. 

Με την 3124/29.9.1989 απόφαση του Προϊσταμένου του 
6ου Γραφείου ΛευτεροβάΦμιας ΕΙκπ/σης Νομαρχίας Ανατολ.. 
Αττικής που εκδόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Μυλωνάκη 
Αφροδίτης του Ανταίου, κ.'αΦηγήτριας, κλάδου ΠΒ2 με βαΦ¬ 
μό Α' και Μ.Κ.8, του 1ου Γυμνασίου Κοντόπευκου, που υπο¬ 
βλήΦηκε στις 28.8.89. 

Ο Προϊστάμενος 
ΔΗΜ. ΚΌΥΚΟΥΝΑΣ 


Με την 26/25.9.1989 πράςη τον Προϊσταμένου τον 2ο» 
;αο. Δ.Ε. Ν. Αχ αίας, -ον ενΒό^ηχε σύμφωνα με τις 2’.α- 
'ίζν.ς -ον ισχύουν -έγινε αποίεχτή η -·α?αίτηση την 

■ήπίχ ττς ΝΙΚΟΛΟΠ ΟΥ.ΛΟ Υ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ τον ΠΑ¬ 
ΜΦΩΤΗ, ν.α-&ηγητ?!ας -/.λάίον ΠΕ 16 με βα-5μό Α καί 
;.Κ. 4 τον 2·ον ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ. 

0 Προϊστάμενος 
^ /τ /ΆΛν-·» λ,τ α τ ττ τ ι η·ν 


Μ. τη 2467726.9.89 απόφαση τον Προϊστάμενον τον 5ου 
’οαφείου Δ/4μίας ΕΙπχ/σης Ν. Θεσ/νίν.η,ς, που ε·/2ΐ^η/ε 
νμφωνα με τις οίατάς-είς που ισχύουν, απολύεται αυτοδίκαια 
;κό την υπηρεσία η· Κων/νίϊου — Σΐε,μογλου Ουρανία του 
ύυαγγέλου, εκπ/κός κλάδου ΓΙ Ε 5 (ί αλλιχης) του Γ/σιου 
1αν/.άϊ'.*'<ον Ν. Θεσ/νί'/.ης με βαόμο Α '/.α: Μ.Κ. 10 λογω 
ίοοισμου της στο Α.ΙΙ.Θ. (Φ®Κ Διορισμόν 150/12.9.89 
. ΝΠΔΔ ανάληψη υπηρεσίας 21.9.89 α?ι4. εγγρ. Α 758/ 
1.9.89 Α.Π.Θ.). 

Ο Προϊστάμενος 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΛΕΓΘΕΡΙΑΔΉΣ 
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Με την 81628/20.9.1930 απόφο?-η του Προϊσταμένου ττ,ς 
Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πειραιά, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την (υπηρεσία της Σαρικάκη — Φασουλήι Ευ¬ 
γενίας του Ζαχαρία, καθηγήτριας του ίου Γ/σίου Σαλαμίνας 
κλάδου ΠΕ 15. με βαθμό Α' και Μ/Κ. 4 από 11.12.87. 

Ο Προϊστάμενος 
ΣΤΥΛ. ΣΙΔΗΡΕΣ 

Με τη Φ.1 Οδ/3100/25.9.89 απόφαση του Προϊσταμένου 
της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία της Σουρωτή Αουκίας του Γεωρ¬ 
γίου, καθηγήπριας του 1ου Λυκείου Κατερίνης κλάδου ΠΕ 6 
(Αγγλικών), με βαθμό Α' και ΜΚ. 5. 

Ο Προϊστάμενος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 

Με τη Φ.Ί0.1/4015/22.9.1989 απόφαση του Προϊστά¬ 
μενου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Νομού Σερρών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται απο¬ 
δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Κοσατζή. Παρα- 
σκευά του Αθανασίου, εκπαιδευτικού του Λυκείου Νιγρίτας 
Σερρών κλάδου ΠΕ Ι — Θεολόγων, με βαθμό Α' και Μ.Κ. 3. 

Ο Προϊστάμενος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 

Με τη 1797/29.9.89 απόφαση του Προϊσταμένου του 5ου 
Γραφείου ΠρωίτΛθμιας Εκπ/σης Αθηνών, έγινε αποδεκτή 
η από 30.9.89 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία, του 
δασκάλου Σύλλα Διονυσίου του Ινων/νου, υε βαθμό Α' και 
Μ,Κ. ΠΈ4/α. 

Ο Προϊστάμενος 
Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΦΑΝΪΙΣ 

Με τη 1867/28.9.89 απόφαση του Προϊσταμένου του 7ου 
Γραφείου Π.Ε. Αθηνών, γίνεται αποδεκτή η από 31.8.89 
αίτηση παραίτησης από ! την υπηρεσία της Τριπαμπούκη Χρυ- 
σούλας του Γεωργίου, δασκάλας με βαθμό Α' και Μ.Κ. Ιο. 

Με τη 1868/28.9.89 απόφαση του Προϊσταμένου του 7ου 
Γραφείου Π.Ε. Αθηνών, γίνεται αποδεκτή η από 31.8.89 
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Καλλιαντά Ελένης 
του Δημοσθένη, δασκάλας με βαθμό Α' και Μ.Κ. 3ο. 

Μ ε τη -1869/28.9.89 απόφαση του Π ρ ο ϊ σ τ αμ έ ν ο υ του 7 ο υ 
Γραφείου Π.Ε. Αθηνών, γίνεται αποδεκτή η από 31.8.89 
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Τ.ριβίζά Αικατερί¬ 
νης του Ανδρέα, δασκάλας με βαθμ.ό Α' -και Μ.Κ. Ίο. 

Ο Προϊστάμενος 

Γ. Δ. ΑΝΕΚΤΟΣ 

Με τη 1856/28.9.89 απόφαση του Προϊσταμένου του 1ου 
Γραφείου Πρω^/θμιας . Εκπ/σης Νομαρχίας Ανατολικής 
Αττικής που εκίδάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Παρνασ- 
σά Χριστίνας του Δημητρίου, δ/λας του 11 ου Δ. Σχ. Χα¬ 
λανδρίου Κλάδου ΠΕ 4 Δ/λων με βαθμό Α' και Μ.Κ, Ιο του 
Ν. 1505/84. 

Με τη 1857/28.9.89 απόφαση του Προϊσταμένου του :1ου 
Γραφείου Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Νομαρχίας Ανατολικής Ατ¬ 
τικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Λυγερή 
η Δέσποινας του ΒασΛείου, δ/λας του 11ου Δ.Σχ. Χαλαν¬ 


δρίου Κλάδου ΠΕ 4 Δ/λων υ.ε βαθμό Α' και Μ.Κ. ίο του 
Ν. 1505/84. 

Ο Προϊστάμενος 
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 

Με την 3261/27.9.89 απόφαση του· Προϊστάμενου της 
Δ/νσης Π.Ε. Ν. Αχ αίας που εχίδόθηκε σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις 7X0 ισχύουν, γίνεται δεκτή η. παραίτηση, από της υπη¬ 
ρεσία του εκπ/κου λειτουργού ΙΊ.Ε. με βαθμό Α' και Μ.Κ. .1 . 

Αλεξοπουλου Δημητρίου του Ιωάννη, δ/λου του 29ου Δημ. 
Σχολείου Πατρών του 1ου Γραφείου Π .ΙΕ. Ν. Αχαίας. 

Με την 3028/27.9.89 απόφαση του Προϊστάμενου της 
Δ/νσης Π.Ε. Ν. Αχαίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις που ισχύουν, γίνεται δείκϊτή η παραίτηση από την υπη¬ 
ρεσία του εκπ/κου λειτουργού ΙΙ.Ε. με βαθμό Α' και Μ.Κ. 1. 

Δημητριάδη Θεοφάνη του Αλεξίου, δ/λου του 9ου Δηα. 
Σχολείου Αίγιου του 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αχαίας. 

□ II ροϊστάμενος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 

Με τη 1157/27.9Τ989 απόφαση του Αναπληρωτή Προ¬ 
ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Καβά¬ 
λας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γί¬ 
νεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Ζιντζοπού- 
λου Μαρίας που Ευαγγέλου,, δασκάλας του 18ου 12/θέσιου 
Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, κλάδου Δασκάλων με βαθμό 
Α', Μ.Κ.4. 

Με τη 1176/27.9.1989 απόφαση του Αναπληρωτή Προ¬ 
ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. ιΝ. Καβάλας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν, γίνεται δεκτή η πα¬ 
ραίτηση από την υπηρεσία της Βαρσάμη Αφεντούλας του ϊω- 
ωάννη, δασκάλας 1 του 10ου 12/θέσιου Δημοτ. Σχολείου Κα¬ 
βάλας, κλάδου Δασκάλων με βαθμό Α' Μ.Κ .5. 

Με τη 1177/27.9.1989 απόιφαση του Αναπληρωτή Προ¬ 
ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Καβάλας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται δεκτή η πα¬ 
ραίτηση από την υπηρεσία της Τσίγκου Ιφιγένειας του Ευαγ¬ 
γέλου, δασκάλας του 14ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κα¬ 
βάλας, κλάδου Δασκάλων με βαθμό Α' Μ.Κ.3. 

Με τη 1178/27.9.1989 απόφαση του Αναπληρωτή Προ¬ 
ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Καβαλας που εκοοθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται δεκτή η πα¬ 
ραίτηση από την υπηρεσία της Πάσχου Ελένης του Θεοδώ¬ 
ρου. δασκάλας του 14ου 6/θέσιου Δημοτ. Σχολείου Καβαλας, 
κλάδου Δασκάλων με βαθμό Α' Μ.Κ.3. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ 


Με τη 1755/21.9.1989 απόφαση του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Πρ/θμιας ίΕκπ-σης Ν. Πέλλας που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται αποδέκτη 1 · η παραί¬ 
τηση από την υπηρεσία του Γιαλαμά Μιχαήλ του Στυλιανού, 
δασκάλου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών με βαθμό 
Α' και Μ.Κ. ΠΟΕ/α'. 

Ο Προϊστάμενος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΡΑΝΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ α3) 

Με ττ,ν 25032/6.9.89 απόφαση- του Γπουργού Πολιτί- 
ϊμοό που εκδόθηκε σύμφωνο: με το άρ&ρο 154 του Π.Δ. 
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611/77 (Υπαλληλικός (Κώδικα ς) και τις κείμενες διατά¬ 
ξεις, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμ¬ 
ματείας Αθλητισμού Μ έταξες Ιωάννης, τον κλάδου ΔΕΙ 
Διοικητικού μ* Γ' βαδμό και 22ο μισδολογικό κλιμάκιο, σε 
κενή ομοιόδαδμη δέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού της Γε¬ 
νικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. 
Πολιτισμού 7004/27.9.89). 

Με την 2503*3/6.9.89 απόφαση του Υπουργού Πολιτι¬ 
σμού που εκδόδηκε σύμφωνα με το άρδρο 154 του Π.Δ. 611/ 
1977 Υπαλληλικός Κώδικας) και τις κείμενες διατάξεις, 
μετατάσσεται η μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμμα¬ 
τείας Αθλητισμού Ρακοβίτη Βασιλική — Εύη του κλάδου 
ΤΕ Τεχνικών με βαδμό Γ' και 17ο μισδολογικό κλιμάκιο 
σε κενή ομοιόδαδμη δέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών εφαρμο¬ 
γών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. (Αριδυ.. βεβ. 
ΥΒΕ Υπ. Πολιτισμού 7005/27.9.89). 

Με την 25034/6.9.89 απόφαση του Υπουργού Πολιτι¬ 
σμού που εκδόδηκε σύμφωνα με το άρδρο 154 του Π.Δ. 611/ 
19*77 Υπαλληλικός Κώδικας) και τις κείμενες ΐ-ιατάξεις, 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Γενικής Γραμμα¬ 
τείας Αδλητισμού Στάβερη Γερασιμούλα, του κλάδου ΔΕΙ 
Διοικητικού με βαδμό Γ' και 23ο μισδολογικό κλιμάκιο σε 
κενή ομοιόδαδμη δέση του κλάδου ΔΕ- Διοικητικού της Γενι¬ 
κής Γραμματείας Νέας Γενιάς. (Αριδμ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Πο¬ 
λιτισμού 7006/27.9.89). 

Με την 25035/6.9.89 απόφαση του Υπουργού Πολιτι¬ 
σμού που εκδόδηκε σύμφωνα με το άρδρο 154 του II .Δ. 
611/77 (Υπαλληλικός Κώδικας) και τις κείμενες διατά¬ 
ξεις, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Γενικής Γραμ¬ 
ματείας Αθλητισμού Μεγγρέλη Ιωάννα, του κλάδου ΔΕΙ 
Διοικητικού ιμε >δαδ|μό Γ' και 22ο μισό* ο λογικό κλιμάκιο, σε 
κενή ομοιόδαδμη δέση του κλάδου ΔΕ Δ/κού της Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Πολιτι¬ 
σμού 7007/27.9.89). 

Με την 25036/6.9.89 απόφαση του Υπουργού Πολιτι¬ 
σμού που εκδόδηκε σύμφωνα με το άρδρο 1'54 του Π.Δ. 611/ 
1977 (Υπαλληλικός Κώδικας), και τις κείμενες διατά¬ 
ξεις, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Γενικής Γραμ¬ 
ματείας Αθλητισμού Βαγγελάτου Λεμονιά — Ευαγγελία 
του κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού με Γ' βαδμό και 23ο μισδολο- 
γικό κλιμάκιο, σε κενή ομοιόδαδμη 'δέση του κλάδου ΔΕ Δι¬ 
οικητικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. (Αριδ. 
βεδ. ΥΕΕ Υπ. Πολιτισμού 7008/27.9.89). 

Με την 25037/6.9.89 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
που εκδόδηκε σύμφωνα με το άρδρο 154 του Π.Δ. 611/77 
(Υπαλληλικός Κώδικας) και τις κείμενες διατάξεις, με¬ 
τατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας 
Αδλητισμού Αδανασούλη Κων/να, του κλάδου ΔΕΙ Διοικη¬ 
τικού με βαδμό Γ' και 22ο μισδολογικό κλιμάκιο, σε κενή 
ομοιόδαδμη δέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού της Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Πολιτι¬ 
σμού 7009/27.9.89). 

Με την 25038/6.9.1989 απόφαση του Υπουργού Πολιτι¬ 
σμού, που ·ε;·κ®όδηκε σύμφωνα με το ά,ρδρο 154 του Π.Δ. 
641/77 (Υπαλληλικός Κώδικας) και τις κείμενες διατά¬ 
ξεις, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Γενικής Γραμ¬ 
ματείας Αδλητισμού Σιίηρ'οποόλου Νίκη, του κλάδου ΔΕ4 
Σχεδιαστών με βαδμό Γ' και 20ό μισδολογικό κλιμάκιο, σε 
κενή ομοιόδαδμη δέση κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας ειδικότητας 
γραφικών τεχνών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 
(Αριδ. «δ*. Τ.Ε.Ε. Υπ. Πολιτισμού 7010/27.9.89). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΤΑΞΗΣ 

- (14) 

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόδηκε στην Αδήνα, στις 
29 Σεπτεμβρίου 1989 μετά από πρόταση του Υπουργού Δη¬ 
μόσιας Τάξης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τίδεται 


σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδόκιμα τερματίσας τη 
σταδιοδρομία του, σύμφωνα με τ·ς διατάξεις του άρδρου 46 
παρ. 6, εδαφ. γ' του Ν. 1481/1984, ο Αντιστράτηγος Ελ¬ 
ληνικής Αστυνομίας Κοκκινάκης Νικόλαος του Γεωργίου 
(ΑΊ'ΜΣ 201644), που γεννήδηκε το έτος 1933 στο Ινατσι- 
δάκι—Λασηδίου και εγγράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ 


^ Με την 103/1/ / β/2/ ,9.1989 απόφαση του Υπουργού Δη¬ 
μοσίας Τάξης, που εκδόδηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια- 
ι-α^εις, γιν*ται αποοεκ,τη η απο 28.7.1989 αίτηση π^ραίτη 4 - 
σης^του Καρ’αμηνα Δαμιανού του Ιωάννη, πολ. υπαλλήλου του 
κλάδου ΔΕ Δ/κού-Λογιστικού με βαδμό Α' και Μ.Κ. ΔΕ2α 
και απαλλάσσεται αυτός από τα υπηρεσιακά του καδήκοντα. 

Με την 183/1 /2α/27.9.1989 απόφαση του Υπουργού Δη¬ 
μοσίας Τάξης που εκδόδηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, γίνεται αποδεκτή η από) 18.9.1989 αίτηση παραίτη¬ 
σης του Μαδιουοακη Νικολάου του Κων/νου, πολιτικού υπάλ¬ 
ληλου του Κλάδου ΔΕ Δ/κ·ο·ύ - Λ/κού με βαδμό Α' και 
Μ.Κ.9ο και απαλλασσεται αυτός από τα υπηρεσιακά του κα- 
δήκονατ. 


Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Δίε τη 2376’40 ί /6/1-λη/29.8.1989 απόφαση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας* που εκδόδηκε ύστερα από την από 
31.5.1989 απόφαση) του Β/δμιου Ανακριτικού Συμβουλίου 
(ηθμοειδές), ανακαλείται η 237640/)6/1-ιη/25.9.1987 από- 
φαση με την οποία τέδηκε σε απόταξη από το Σώμα της Ελ¬ 
ληνικής Αστυνομίας, ο πρώην αστυφύλακας (237640) Λου· 
πασάκης Μιχαήλ του Ευστρατίου, ύστερα από απόφαση του 
Β/δμιου Ανακριτικού Συμβουλίου. 

Επαναφέρεται ο παραπάνω· πρώην αστυφύλακας στην ενερ¬ 
γεί, από 16.10.87, που ίσχυσε η ανακαλούμενη απόφαση. 

Τίδεται αυτός από· τις 16.10.1987, σε τετράμηνη (4) αρ¬ 
γία με απόλυση, γι’ ασυμβίβαστη προς την ιδιότητά του δια¬ 
γωγή και πράξεις που αντιβαίνουν στο καδήκον και την αξιο¬ 
πρέπεια του, όπως ρητά αναφέρεται στην από 31.5.1989 από¬ 
φαση (πρακτ,κόί) του Β/δμιου Ανακριτικού Συμβουλίου (Ομο- 
ειδές), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρδρου 11 παρ. 
1, εδάφ. α' του Ν.Δ. 935/1971. (Αριδ. βεβ. ΥΕΈ/ΥΔΤ 
1447/7.9.89). 

Ο Αρχηγός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


Με τη 237445/1/6α/28.9.1989 απόφαση, του Προϊστα¬ 
μένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης της Ελληνικής Α¬ 
στυνομίας που εκδόδηκε σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, 
απολύεται από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα απο* αίτηση 
του, ο αστυφύλακας Σαμάν’δης Πέτρος του Δημητρίου. 

Με τη 225362/6/4^/24.9.1989 απόφαση του Προϊστ. 
Κ.ΔΥ. της Ελλην. Αστυνομίας, που εκδόδηκε ύστερα από τε¬ 
λεσίδικη απόφαση Ανακριτικού Συμβουλίου, αποτάσσεται, απο 
το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, κατ’ εφαρμογή «ο 
άρδρου* 39 του Ν.Δ. 93*5/74. ο Αστυφ. ,(225362) Ντζαμί- 
λης Κων/νος του Νικολάου. για αυδαιρετη απουσία κατ 
εφαρμογή του άρδρου 14 παρ. 1 εδαφ*. ια του Ν.Δ. 935 > Π. 

Ο Προϊστάμενος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΟΥΛΙΔΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

- (1») 

Με τη V—1 η/ΦΟ.13/1'0?82/2Τ.9.89 -/Λινή απόφαση τΐυν 




Υπουργών Έδνβκής"" Πάιδεί'άς και Θρησκευμάτων καί Βιομη¬ 
χανίας, Ενέργειας κα: Τεχνολογίας που. εκδόδηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, αποσπάται από. 30,8.80 η Καδη- 
γήτρια του 2ου ΤΕΑ Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης, Εν αγγελία 
Κουτουκλέρ, στο Πολιτικό Γραφείο τον Υπουργού Βιομηχα¬ 
νίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σε προσωρινή δέση με βαδμο 
Α' Κλάξον 1ΤΕ 17 και μισδολογικό κλιμάκιο 10, η οποία 
συνιστάται με την απόφαση αυτή. 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Β. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

- . (16) 

Με την Υ Π Α/Δ1 ΛΑ/31342/ 9372/26.9.89 απόφαση το ο 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδόδηκε σύμ¬ 
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε αποδεκτή η οπκΛλη- 
δείσα αίτηση παραίτησης από την ενεργό υπηρεσία της υ¬ 
παλλήλου με Γ' βαδμό του (Κλάδου ΤΕ3 Τηλεπικοινωνια¬ 
κών ΤΣΟΜΟΓ Δήμητρας του Ευαγγέλου, από 14.9.89, η¬ 
μερομηνία αποχής από την εκτέλεση των καδηκόντων της. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ- ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

- (17) 

Με την 4111.30/25/89/22.9.89 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας που εκδόδηκε σύμφωνα με το από 8.9. 
1989 Πρακτικό γνωμοδότησης του αρμοδίου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου, αποτάσσεται από τις τάξεις του Λιμενικού Σώ¬ 
ματος ό Λιμενοφύλακας Τσαούσης Αθανάσιος (ΛΜ 2617) 
για β>αρύ παράπτωμα περί την Υπηρεσία, καδ’ όσον απού¬ 
σιασε αδικαιολόγητα από την Υπηρεσία του για χρονικό διά¬ 
στημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών καθιστάμενος υπαί¬ 
τιος λιποταξίας στο Εσωτερικό σε καιρό γενικής επιστρά¬ 
τευσης (παρ. 2β του άρθρου 12 του ΑΝ 1101/1938 σε συν¬ 
δυασμό με το ΠΔ 506/74). 

Με την ίδια απόφαση ο παραπάνω Λιμενοφύλακας δεν εγ~ 
γράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος, 
αλλά ακολουθεί την πριν την κατάταξή του στο Λιμενικό 
Σώμα Στρατολογική -δέση και κατάσταση. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

-— (18) 

Με την 9573 /]/!5.9.19819 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης που εκδάδη κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διο¬ 
ρίζονται Επιμελητές Δικαστηρίων με βαδμό Δ' Κατηγορίας 
ΥΕ για την πλήρωση κενών οργανικών δέσεων των Διοικη¬ 
τικών Δικαστηρίων της Χώρας οι παρακάτω επιλεγέντες ως 

Στο Συμβούλιο της Επικράτειας οι: 

1 εωργακόπούλος Αντώνιος του Γεωργίου 
Δαούτης Σωτήριος του Γεωργίου 
Δημητρόπουλος Θεόδωρος του Κων/νου 
Κατσάνη—Λάππα Διονυσία του Νικολάου 
Μητρόπουλος Παναγιώτης του Αδανασίου 
Τσαπαρδώνη Μαρία του Δημητρίου 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αδηνών οι: 
Γιαννακοπούλου Θεοφάνη του Νικολάου 
Γιαννοπούλου Θεοδώρα του Διονυσίου 
Γιαννοπούλου Τασία του Φιλοποίμενος 
Δεναξάς Νικήτας τοκ Στυλιανού 
Καλαντζόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 
Κάρδαση Αδ'ηνά του (Ιωάννη; 


Κουρμπανά Χαρ.ικλεια, του Χρήστου . — ■ -σ- 

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ του Χαρίλαου - 

Μενιάδης Δημήτριος του Ιωάννη 
Μουρίκη Καλλιόπη του Παναγιώτη 
Μ πού κ η Θεώνη του Φώτη 
Σανδάκη Ρεγγίνα—-Ειρήνη του Σπυρίδωνα 
ΙΙαγανέλη Μαρία του Κων/νου 
IIαπατσαρούχα Χρυσούλα—Μαρίνα του 1 εωργίου 
Πελεκανάκης Γεώργιος του Βασιλείου 
Πάγκος Βασίλειος του Γεωργίου 
Σκουλουμπρή Αγγελική του Νικολάου 
Σταδσποόλου—Σ αρχουλ άκου Βασιλική του Πέτρου 
Στασινούλιας Κοσμάς του Κων/νου 
Σώκου Πολύ του Κων/νου 
Τ;αγκαλάκη Αγγελική του Γεωργίου 
Χαλαζωνίτης Μαρίνος του Γεωργίου 
Χατζήλουκιά Λουκία του Γεωργίου 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά οι: 

Ανόριανσπουας Κων/νος του Ιωάννη 
Βλάση Ευανδία του Ιωάννη 
Γαλανόπουλος Δημήτριος του Σεραφείμ 
Γαρδέλη Ελένη του Χαράλαμπου 
Γεωργοπούλου—Μπουτεράκου Ασπασία τον Γεωργίου 
Γιαννουλάκη Παρ«σκευή του Νικολάου 
Ευαγγελάκου Νίκη του Πέτρου 
Ζερβακάκης Ιωάννης του Βασιλείου 
Ιορδά/αγλου Ιορδάνης του (Πλία 
Ααμπρόπουλος Γεώργιος του Ηρακλή 
Μαργαιρώνη Βασιλεία· ταυ Κων/νου 
Μπατσάκη "Αννα του Κων/νου 
Μαπαδεαφίλου Μιχαήλ του Ελευδερίου 
Πολυζώη Γιαννούλα του Αθανασίου 
Ροδίτη Μαρία του Αδανασίου 
Σωτηροπούλου Μαρία του Χαράλαμπου 
Χαϊρατίδου Αικατερίνη του Γεωργίου 
Χρονοπούλου Θεώνη του Αργυρίου 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ΙΙατρών οι: 

Αδαμοπούλαυ Αικατερίνη του Αν δ ρέα 
Γεωργοπουλος Ιωάννης του Γεωργίου 
Καλύβας Αλέξιος του Ηλία 
Κοκοής Κων/νος του Νικολάου 
Μαντούκα Γεωργίου του Ευσταδίου 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνδου ·οι: 
Καιστούμη Βασιλική του Μιχαήλ 
Καυροώπηις Γεώργιος του Αναστασίου 
Μούτσου Αναστασία του Στυλιανού 
Μπιράμης Αδανάσισς του Σωτηρίου 
Περαχωρ'ίτης Αδανάσιος του Χρήστου 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας οι*. 
Μπότσιίκας Γρηγόριος του Δημητρ ίου 
ψυρρή—ιΓιαννούκου Φωτεινή του Γεωργού 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης οι: 

Αγγελο πούλου Ελένη του Βασιλείου 
Μπρούσαλη) Κων/νσ$ του Κων/νου 
ΙΙριάβολος Κωνι/νος του Αδαμάντιου 
Ρειβελή Διαμάντω του Γεωργίου 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου οι: 

Καριαμ&σίνης Γεώργιος του Παναγιώτη 
Στη δέση αυτή οι διοριζόμενοι δα διανυσουν οιετη δοκιμα¬ 
στική υπηρεσία. (Αριιδ. βεβ ΥΒΕ ΥΔ 31ι321/44ο1/25.4^ 
1989), (Αρίδ. πρ. Υττ. Πρ. της Κυβέρνησης 174/89). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


/Κουριδάκης Δημήτριος του Ιωάννη 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



